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The Airport Outstanding Part : 


The Glass Wall 
of the Passenger Terminal 
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จ ุ ด เข ร า ม ิ ก 
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od ผนัง เป ็ น ก ร ะ จ ก ชน ิ ด ป ร ะ ก บ ก ั น 2 
แผ ่ น แต ่ ล ะ แผ ่ น ม ี ค ว า ม ห น า 6 แล ะ 8 
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The Passenger Terminal 
A The passenger terminal of 

Suvarnabhumi Airport is a single 
large building with 111 metres wide, 444 
metres in length and 7 storeys high. Its 
walls and roof are of glasses, the work of 
which is outstanding in architectural and 
engineering designs. 

It is designed to use two layers of 
safety-glass put together with laminated 
sheet in between. Each piece of glass is 
2.25 metres in width, 2.45 metres in height 
and 21.52 m.m. thick. The fixing is carried 
out by having iron pole and rust-free cable 
as fixture inside, with no frames at all.This 
makes them look like a large piece of glass 
without any obstruction of frame to hide 
the panorama eye view. 

The glass wall makes the terminal 
"beautiful accordingly with the changing of 
time. In the day time, the glass reflects 
everything around like the reflection of the 
mirror. Then, when the light is turned on 
at night, one can see through inside the 
terminal. 











The Concourses 
» For the concourses, the walls are 
made of 6 m.m. and 8 m.m. thick 
glasses put together with the ceramic dot 
in the middle.This is to help decrease the 
shining light. The fixing of various sizes of 
ceramic dots varies according to the curve 
degrees of the roof. Small ones are fixed in 
the places where less sunshine reaches and 
the bigger ones are in the places where the 
sun fully shines in.The ceramic dots helps 
decrease the heat to be in the terminal but 
in the meanwhile, it allows the light to 
shine through, In this manner, electrical 
energy is saved in lighting inside the 
building. Besides, they are also coated 
with LOW-E substance to reflect heat and 
to prevent UV rays. 
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